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Serenadestraat 54 te Nijmegen: verwijderen van asbest uit afvoerpijp gas 
geiser en vloerplaat CV ketel - meldingen - Melding ontvangen 

Gepubliceerd op: 10-08-2016 

Omschrijving: verwijderen van asbest uit afvoerpijp gas geiser en vloerplaat CV ketel (Serenadestraat 
54 te Nijmegen) 

Activiteiten: Overig; 

Zaaknummer: W.Z16.102508.01 

Product: meldingen 

Ontvangst: 04-08-2016 

Soort: Melding ontvangen 

Toelichting: 

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar noch beroep 
worden ingesteld tegen de ontvangen melding. 

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien. 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=445B16F5-0E15-4DB0-A341-47ED12E85D18 
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